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ASSOCIAZIONI 
Udine a domicilio e in 
tetto il Regno L. 15. 
Per gli stati esteri ag- 
giungere le maggiori spese 
postali — semestre @ tri- 
mestre in proporzione. 
E,Pagamonti anticipati 


Numero separato cent, 6 
» arretrato » 10 
& 


ed 









La seduta della Gamera : 
Mancava enche ieri il uuaero legrle 


L'interpellanza Ciccotti 
Roma, 22. — Presidente Cappalli. 
Riccio ricorda le virtù del senatore 

Mezzanotte deceduto ieri l’altro e pro- 

pone d'inviare le condoglianze della 

Camera alla famiglia. 

Pres. associasi rievocando gli alti 
meriti patriottici e civili del Mezzanotte. 

Facta «si associa a nome del governo 
ai sentimenti espressi dall’on. presidente 
e dell'on. Riccio, 

-Ciccottî svolge Ì' interpellanza al 
ministro dell'interaò sulle ragioni per 
cui ha lasciato. e lascia prima alla testa 
di varie opere pie di Aversa e ora 
alla testa della maggiore di esse, la 
Casa Annunziata, una persona te- 
stà prosciolta per insufficienza di indizi 
e prescrizione del reato di peculato. 

Enumera gli addebiti che a questo 
amministratore si fanno e ricorda che 
contro di lui dovette più volte proce- 
dere l'autorità giudiziaria la quale sep- 
pure per evidenti alte influenze poli» 
tiche, non spiegò tutto il suo giusto 
rigore non potè esimersi dal costatare 
la fondatezza e serietà delle gravi ac- 
cuse per cui aveva proceduto. 

Termina constatando la prossima ; 
la caduta dell'attuale ministero cui rim- 
provera la mancanza di ogni elevata , 
idealità e augura all'Italia un governo ‘ 
che sappia compiere una utile opera 
di riedificazione morale. (Approvazioni). 

Facta non si occupa degli attacchi 
mossi da Cicotti verso le persone che 
sono superiori a qualsiasi sospetto e 
non hanno bisogno di alcuna difesa, 
desiderando di rimanere nel campo as- 
segnato dal testo della interpellanza. 

Dichiara che il Governo non si è di- 
sinteressato della posizione creata al- 
l'ex-on. Romano dalle sue vicissitudini 
giudiziali, ma è intervenuto come solu | 
poteva intervenire, rispettando come è | 
suo costume e non discutendo le risul- I 
tanze dell'autorità giudiziaria, ( Vive in- 
terruzioni dei deputati Ciccotti e Mor- 
gart). Poiché la legge prevele il caso 
di condanna e non di semplice riavio al 
giudizio che non importa alcuna deca- 
denza. L'autorità politica eil Governo 
esaminò anche se potesse emèttere uu 
decreto di sospeasione cone si può fare 
contro i sindaci ma la legge sulle opere 
pie non dà questa facoltà, nè si poteva 
in materia così grave e delicata proce. 
dere per analogia. 

Tutto quello che si poteva fare era 
di ripetere le insistenze perchè l'ex de- 
putato Romano si dimettesse. . 

Ciccotti non è soddisfatto. Censura 
il Governo per essersi limitato a esor- 
tare il Romano a dimettersi, meatre 
non doveva esitare un istante di ascio- 
gliere l'amministrazione dell’opera pia 
il cui capo non solo si era resu colpe: 
vole di gravissimi fatti, ma per sovrap- 
più aveva anche abbandonato l'afficio, 

Tome che il Romano possa tornare 
a spadroneggiare uella sua provincia. 

L'educazione fisica 

Seguita la discussione del di.egno di 
legge per l’aducazione fisica. 

Presidente. Ricorda che la discus- 
sione rimase interrotta all'art. 20 a 
cui era stato preseutato un emenda-. 
mento di Turati e altri deputati. 

Turati mantiene la proposta di emen- 
damento, ma ritira la domanda di vo- 
tazione nominale, 

Presidente avverte la. Camera che 
Giovannelli Edoardo, Faelli, Niccolini, 
Demichele, Gangitano, Gallo, Domicheli, 
Deseta, Ruspoli,-Romolo, Artom, Manna, 
chiedono che si verifichi il numero 
legale. Indice perciò la chiama per 
questa verifica. 

Camerini fa la chiama. 

IL presidente annuacia che la Ca- 
mera non si è trovata in numero le- 
gale. La seduta termina alle ove 16 50, 
Domani seduta allo 14. 





Note alla seduta 
Siamo ancora nel periodo d'incuba- 
zione. Il lavoro nei corridoi da parte 
degli oppositori è insistente, affannoso, 
Il fatto che Giolitti con la rifurma 
tributaria mira a colpire i più ricchi 
e ad impedire che sfuggano alle imposte 
molti che hanno i denari nelle sagrestie 
domestiche o bancarie e mira a ren- 


dere meno caro un genere che si può 
considerare di prima necessità, rende ' 


‘ vrebbe voluto, colpire. 


"IL GRANDE DIBATTITO 
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meno facile l'opposizione da parte dei 
radicali e dei ‘socialisti. Costoro dicono : 
le riforme sì, ma Giolitti no. Ciò sem- 
bra, per il momento, un po’ troppo. 
Quanto alla legge Bertolini, essa mira 
a beneficiare i ferrovieri. Ora i radicali 
possono, come fanno, bene dare del 


| demagogo al ministro dei lavori pub- 
! blici, ma non possono fare altrettanto 


i socialisti che fino a ieri partivano 
ogni altro mese in guerra per il per- 
sonale ferroviario elettorale. 

La lotta sarà aspra e dura — ma se 
all'on. Giolitti rimane il vigore she an- 
cora mostra, non pare dubbie la sua 
vittoria. 





Un corrispondente da Trento 
accusato di crimenlese 
Roma, 22. — La Tribuna ha da 
Verona che il collega E. M. Baroni 
(che è il corrispondente del Carlino 
e di altri giornali da Trento) è stato 
interrogato, come prevenuto del cri- 
mine di offese alla Maestà Sovrana, 
dal giudice istruttore di Trento, ‘è ciò 
per fischi e grida che il collega avrebbe 


, emesso durante un briodisi che — al 


banchetto per le feste di Segantini ad 


! Arco — avrebbe fatto il figlio di Se- 
' gantini. 


Sì tratta probabilmente d'una delle 
solite montature della polizia austriaca 
contro un valoroso pubblicista italiano 
che essa non ha potuto mai, come a- 


(N. d. R.) 


FRA LE DUE CAMERE INGLESI 


Dispacci « Stefani» della notte 

Londra, 23 (ors 9.25). -— (Camera 
dei Lordi). L'aula è affoliatissima, le 
tribune gremite. 

Nella tribuna diplomatica assiste Re 
Manoel accompagnato dal ministro del 
Portogallo. È 

Il ministro Crewe apre la discassione 
chiedendo l'approvazione in seconda 
lettura del bilancio, Non pronuncia un 
discorso. Con tale modo d'agire indica 
quale deve essere, secondo il parere 
del governo, l'attitudine dei Lordi ‘circa 
i progetti finanziari. 

Lansdowne chiede l'approvazione del- 
l'ordine del giorno già ncto che qualifi- 
ca il di finanziario come grave e 
senza precedenti. Iì progetto non fu 
mai sottoposto al popolo il cui consenso 
è necessario, I Lordi non debbono assu- 
mere la responsabilità. 

Lansdowne continua : I lordi hanno 
diritto di respingere questo di// finan- 
ziario. Questo diritto è segnato dalla 
formola stessa che precede l'esposizione 
dei motivi diversi. è 

Loreburn (segni d'attenzione). La 
Camera dei Comuni che controlla la 
«borsa ha alta la mano sui ministri 
della Corona, che ha la prerogativa 
reale dello scioglimento. 

La Camera dei Lordi hail potere di 
giurisdizione suprema, può partecipare 
alla compilaz one di tutte le leggi, senza 
oltrepassare la sua competenza. Ecco 
l'uso costituzionale che vuolsi oggi so- 
verchiare: una Camera non eletta che 
nulla ha da temere dai suoi elettori 
terrebbe così alla sua mercò la Camera 
dei Comuni e*il Governo in carica, 

Nessun uomo ragionevole, può rico. 
noscere una simile autorità alla Camera 
dei lordi. Ciò sarebbe il preludio d’ogui 
sorta di usurpazioni di poteri, A poco 
a'poco i lordi verrebbero ad accapa- 
rarsi il governo del paese in danno 
della Corona e dei Comuni. 

Votare la mozione Lansdowne è in- 
cominciare il vento della rivoluzione 
costituzionale. a 

L'oratore esamina quiadi il bilancio e 

dimostra che, se l'attitudine della Ca- 
mera dei Lordi menasse soltanto a 
uno sconvolgimento profondo come la 
violazione costituzionale, il fatto sarebbe 
poco importante perchè si potrebbe ap- 
pellarsene al giudizio degli elettori. 
“. Ma quale governo liberale acconsen- 
tirebbe volentieri a dirigere gli affari 
dello Stato se è costantemente esposto 
di veder rigettare le sue proposte come 
avviene da quattro anni? Uno sciogli- 
mento se venisse non farebbe che se- 
gnare il principio di questo conflitto. 

La discussione si .protrarrà fino a 
venerdì, 


Il grande dibattito, cho ha importanza 


immensa per gli inglesi ed al quale tutto 
il popolo del Regno| Unito partecipa, è 
cominciato in ogai gla Camera dei Pari, 

La Camera dei Pari conta ora, oltre 
ai principi reali edjai pari ancora mi. 
norenni, 605 membri; di solito interven: 
gono alle sedute sol 150, Alla votazione 
sull’ «home rule » iel 1893  partecipa- 
rono 460 pari; alla [votazione dell’anno 
scorso sulla legge ber gli spacci di al- 
coolici 363. Quindi I volta il nu 


i 


mero dei pari votanii si può calcolare 
a circa 400 dei quali appena un centi 
naio favorevole al bilancio. 

Questa lotta per Îil diritto esclusivo 
che pretende d’averà la Camera dei Co- 
muni di fare le leggi finanziarie entra 
nel periodo epico. | 

Alla Camera dei Lprdi parleranno per 
il Soverno il Lérd Gran Cancelliere, 
lord Loreburn, il segretario di Stato per 
l’India visconte Moiley, il Lord presid. 
del Consiglio privato lord Wolwarhamp- 
ton ed ìì ministro d’igricoltura conte di 
Carrington. i 

Da parte degli Utionisti parleranno, 
oltre Lanslowne, i lordi Salisbury, Hal- 
sbury, Londonderry,} Middleton, Curzon 
e Millner, 
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La catastrofe!dell'Illinois 

La lugubre statistica 

Cherry, 22. — Il grisou impedì fino 
a iersera d’entrare néi pozzi per estrarre 
i cadaveri degli altri minatori vittime 
dell'esplosione. 

La statistica della Direzione ier- 
sara recava che 198 uomini sono an- 
cora mancanti; 92. cadaveri furono 
ritrovati; 80 uomini furono salvati. 

Un funzionario dell Illinois dice che 
certamente vi devono essere altri 
viventi. ‘ (Stefani) 

La Regina Madre în Riviera 

Bordighera, 22. — La Regina Mar- 
gherita, proveniente da Stupinigi, è 
giunta stassera in automobile accom- 
pagnata dalla dama d'onore marchesa 
di Villamarina, dal marchese Guiccioli 
gentiluomo di servizio, dal conte di 
Coltegno, dalla duchessa Massimo dama 
di palazzo, dalla contessa Pes Villama- 
rina; La città è imbandierata. 

(Stefani) 


_Il p‘cco di Teneriffa vomita fuoco 


e minaccia immense rovine 


Madri&, 22 (ore 10). — Sacondo 
dispacci ufficiali da Teneriffa il vulcano 
in eruzione manda lava da quattro 
crateri situati all’est e all’ovest della 
montagna. Quelli all'estremità hanno 
circa 12 metri di diametro e le mate- 
rie che lanciano formano un pennac- 
chio di 50 metri d'altezza. I crateri al 
centro sono alternativamente in attività 
con detonazioni assordanti. Essi non 
lanciano nè fumo, nè pietre, nò cenere, 
ma materie in fusione. 

I torrenti di lava, uscendo dai cra- 
teri, si dirigoco verso le valli di Suu 
Giacomo Casmailus, dividendosi in pa- 
recchi rivi. Le accidentalità del terreno 
impediscono di dare loro una direzione 
avviandoli verso località ove possano 
produrre danni minori. 

Dacchòè cominciò l’ eruzione fino ad 
oggi i torrenti di lava percorsero circa 
sei chilometri. Uno di essi riempì una 
cavità di terreno profonda 25 metri, 
larga 40, poi ripreso il cammino verso 
il nord 

Si organizzò per ogni eventualità un 
servizio di sorveglianza giorno e notte. 
Le località nelle zone di pericolo furono 
completamente sgombrate dalla popola- 
zione composta nella maggior parte 
da gente del paese, soccorsa dalle au- 
torità e dai privati. 

Le linee telegrafiche e telefoniche 
di Garaehisco sono minacciate dalla 
lava. Si organizzano servizi telegrafici 
® telefonici provvisori. 


UNA ROMTURA FRATTA FRAN.IA EDIL MAROCCO } 
Londra, 22. — Il Times ha da Tan- 
geri: Si annuncia che Muli Afid sarà 
invitato in questi giorni a dichiarare 
in modo definitivo se accetta ovvero no 
le condizioni della Francia circa il pre- 
stito. In caso di rifiuto il governo fran- 
cese prenderà le misure necessarie per 
garantite il pagamento dei creditori 
del Maghzen. La missione marocchina 
attualmente Parigi sarebbe stata invi- 
tata a tornare nel Marocco. . 
(Stefani) 
Tl congedo di Manoel 
Londra, 22, — Il Re Manuel lasciò 


Windsor congedandosi con grande cor- 
dialità dalla famiglia reale inglese. 


I seelamo dagli italiani o degli olandesi 

Londra, 22, — Il Times ha da Tan. 
geri che i ministri italiano 6 olandese 
chiesero al Magyzen l'accoglimento dei 
reclami dei sudditi italiani e olandesi. 


Le commedie umane 
Scambio di pelle e di baci 

Parigi, 22. — Oggi due giornalisti 
abbastanza noti, Urbano Gohier e Tail- 
hade, si sono battuti in duello alla pi- 
stola per un articolo scritto dal Gohier. 

Il Gobier, quando venne il momento 
di tirare, fece fuoco ma il Tailhade 
mise la pistola contro il suolo e non 
esplose il colpo. Una scena abbastanza 
buffa ‘avvenne allora. Îl Tailhade si 
avvicinò al Gohier dicendogli: «Io vi 
ho condotto snl terreno con un'arma 
che ron era quella da voi scelia e per 


mano, ma il Tailbade non si accontentò 
di questo, e aggiunse che voleva con- 
tinvare la relazione di amicizia che a- 
«veva sempre avuta con lui. Poi i due 
duellanti, mentre [un cinematografo 
stava prendendo delle veduto, si ab- 
bracciarono, anzi il Gohier si avvicinò 
all'avversario e lo baciò sulle guancia. 


Si preparano altro. canagliato aa 
coatto gli ntodonti italiani a Vienna? 
Vienna, 22. — Regna viva agita- 
zioni fra gli studenti italiani dell'Uni- 
versità essendosif diffusa la voce che 
gli studenti tedeschi commemoreranno 
domani con una dimostrazione i con- 
flitti scoppiati nel novembre scorso fra 
gli studenti delle due nazionalità, Il 
Rettore invitò una deputazione di stu- 
denti italiani a recarsi da lui ed assi» 
curò che gli studenti tedeschi si sareb- 
berò astenuti dal commemorare il tri. 





questo io non ho tirato ». 
Il Gohier si inchinò e gli strinse la 


L’AVVE 





ste anniversario. Si spera quindi non 
invverranno dimostrazioni provocatrici. 


FIRE DELLA SCUOLA 


Le riforme proposte dalla Commissione Reale 


Sono usciti oggi i due volumi ton- 
tenenti la relazione della Commissione 
Reale per la riforma delle scuole me- 
die. La relazione consta di 790 pagine, 

! e forma il primo volume; il fsecondo 
volume è. di 1000, e porta il riassunto 

| delle risposte al questionario che la 

Commissione propose agli Istituti ed 

agli studiosi. 

La base fondamentale 
La Commissione pone a base delle 
sue proposte una prima netta e fonda- 
mentale distinzione fra istruzione me- 
dia di cultura generale e istruzione 

, media tecnica professionale. 

' Nel primo gruppo colloca tutte le 
scuole che si propongono di formare 
la mente e il carattere dei giovani 
«per mezzo della cultura generale, 
letteraria e scientifica, che prepara agli 
stadi superiori » ; nel ‘secondo pone 
tutte le altre che hanno per fino «il 
compimento dell’ istruzione popolare e 
la preparazione generale e speciale 
conveniente all'esercizio di determinate 
professioni nell'agricoltura, nell'indu- 
stria, nel commercio, nei pubblici ser- 
VIZI ». 

Nell'uno e nell’altro ordine di scuole 
si distinguono due gradi successivi, l'in- 
feviore e il superiore. 

Scuola formativa 

La Commissione propone per il grado 
inferiore della istruzione media : 

1. Una scuola unica triennale cui 
verrebbe che, per rispetto alla tradi- 
zione patria, si conservasse la denomi- 
nazione di Ginnasio, nella quale siano 
insegnate in forma elementare tutte 
quelle discipline che sono essenziali a 
far conseguire agli alunni che hanno 
ricevuto l'istruzione elementare, la cul- 
tura . fondamentale e la maturità ri. 
chieste per poter proseguire utilmente 
negli studi del secondo grado, ma le 
quali non implic«no alcuna particolare 
determinazione di indirizzo delia cul- 
tura. Perciò esclude da questo giuna- 
sio lo studio del latino, 

2 Una scuola di preparazione alle 
scuole professionali del grado superiore, 
la quale abbia come il giunasio la du- 
rata di tre anni, e possa, a giusta ra- 
gione, per il fine cui deve provvedere 
e per il suo indirizzo pratico e reale, 
portare il nome di Seuola tecnica; i 
suoì programmi, pure conservando il 
carattere di istruzione formativa e con- 
tenendo tutti gli elementi più essen- 
ziali di una modesta coltura generale, 
non possono essere uniformi, ma va- 
rieranno per ciascuna scuola tecnica, 
quando dovranno essere evordinati, e 
per gli insegnamenti speciali che con- 
terranno o per l'indirizzo, la scelta e 
gli adattamenti degli insegnamenti, 
di coltura comune, alla istruzione che 
verrà impartita nella scuola o nelle 
scuole professibnali del secondo grado, 
cui essa dovrà servire di preparazione 
._3. Una scuola complementare della 
istruzione popolare, di due o tre anni, 
che si proponga di dare più ampio 

sviluppo alla istruzione che i giovani 
possono avere ricevuto frequentando 
il quinto e il sesto anno delle scuole 
elementari, allargando la loro coltura 
generale in modo che essi pervengano 
ad acquistare una sufficiente prepara» 
zione all'esercizio di professioni e di 
uffici minori. : 
Scuola superiore 
Al liceo classico ed alla sezione fisico« 


matematica dell'Istituto tecnico si pro- 
pone di sostituire: 

a) Il Liceo Classico, nel cui pro- 
gramma il posto principale sarà tenuto 
dalle lingue e dalle letterature dell’an- 
tichità greca e latina; 

D) Il Liceo Scientifico, in cui il posto 
dominante e l’azione caratteristica sa- 
ranno affidati agli insegnamenti della 
matematica, della fisica della chimica, 
delle scienze naturali ‘e geografiche, 
del disegno, del francese ohi tedesco; 

c) Il Lieso Moderno, forma interme- 
dia in cui avrà posto tanto l'insegna» 
mento di una delle lingue classiche 
-—- la latina — quanto quello delle 
scienze matematiche, fisico-chimiche, 
naturali e geografiche — in più larga 
misura che non nel Liceo Classico @ 
in minore che nello Scientifico — e 
quello del disegno; ma il carattere e 
l'indirizzo prevalente verranno ad esso 
dall'iasegnamento delle lingue moderne 


portanti — il francese, il tedesco @ 
l'inglese — e dallo studio, sia pure 
elementare, delle scienze giuridiche ed 
economiche. 
Altre proposte 
Queste per sommi capi le proposte 
della Commissione la quale ha portato 
anche il suo esame sulle norme che 
devono regolare l'insegnamento. No- 
tiamo fra le più importanti quella che 
riflette la possibilità di un corso di 
studi rapidissimo in base alla seguente 
disposizione : i 
Durante il corso vi siano: 1.° ‘esami 
di promozione per il passaggio da un 
corso all’altro immediatamente superiore 
. della medesima scuola, esami dai quali 
possono essere esonerati soltanto gli 
alunni riconosciuti in tutte le materie 
«sicuramenta maturi per il proseguie 
ment) degli studi con 2/3 dei voti del 
Consiglio di professori; 2° possibilità 
di passare, mediante esami di integra. 
zione, da un ad un altro dei tre licei, 
La relazione è completata da una 
luoga disamina sulle attuali condizioni 
della disciplina, della vigilanza, degli 
edifici scolastici, e per ognuto di que- 
sti argomenti sono fissati nuovi metodi 
pratici. . 





La Commissione reale ha esaurito il 
suo compito. Tocca ora agli organi legi. 
Slafivi trarre profitto dalle indagini e 
dalle risultanze rese manifeste nella re- 
lazione, la quale sostituisce un docu- 
mento storico di altissimo valore perchè 
viene in essa & riflettersi nitidamente 
la condizione odierna della souola se- 
condaria che fu in questi ultimi anni 
oggetto di vivaci critiche e di ardenti 
polemiche. Come è noto tutti si trovano 
d'accordo nel ritenere che le cose così 
come stavano, erano insostenibili, 6 che 
la scuola secondaria reclamnase imperio 
samente una riforma radicale che ne 
svecchiasse l'organismo ossidificato in 
formule antignate e soffocanti. Su ciò 
nessun dubbio e nessun dissidio, La dis 
versità di vedute si determinava allor. 
chè si prendeva ad esaminare su quali 
basi avrebbe potuto impostarsi la ri» 
forma. Taluni parteggiavano per un in- 
dirizzo ‘ eminentemente moderno; altri, 
conservatori della tradizione, pur con° 
cedendo a quanto i tempi reclamavano, 
irrompevano in forte alegno alla sola 
possibilità che l'insegnamento olagsico 
potesse essere in qualche modo sacri» 
fiato ad eltré materie di studio, Am- 
bedue i campi avevano ì loro faritori te. 
naclisimi; e un eco di questa diricione 





più diffuse e più letterariamente im-- 











di tendenze la si ebbe nel recente con- 
gresso dei professori a Firenze, dove — 
come si ricorderà — trionfò la tendenza 
moderna con f rie maggioranza, Senza 
entrare per ora nella questione, noi ci 
auguriamo che la relazone serva a fa 
cilitare la soluzione di un problema che 
da troppo lungo tempo con nostro molto 
disdoro, si trascina nel campo della cul. 
tura italiana, Aver occhi alla scuola si- 
guifica aver occhi per l'avvenire. A nulla 
giovano le nostre fatiche, se si trascura 
di preparare la generazione che dovrà 
raccogliere la eredità lasciata da quella 
che scompare, e farla a gua volta frutti 
ficare pel bene dell'umanità. Il lavora 
della Commissione precisa il problema 

‘ in tutta la sua molteplice portate. In 
quanto alle proposte che essa forinula 
converrà esaminarle con ponderazione, 
evitaudo ogni giudizio affrettato onde la 
messe di materiale raccolto riesca pre- 
cisamente allo scopo che si prefissero gli 
iniziatori della riforma. 


Cronaca provinciale 


Il piccolo morto di Cesaris 


(Dal nostro inviato sul luogo) 

Quando siamo giunti a Ciseriis verso 
le 16, chiedemino al segretario comu- 
nale notizie del delitto. 

— Delitto? Non qui, a Ciseciis, ma 
a Cesaris è avvenuta l'uccisione d'un 
ragazzo. Ma io non non credo si tratti 
d'un vero delitto, deve essere stata 
piuttosto una disgrazia, derivata dall'im- 
prudenza... 

— I giornali di Udine parlano di 
delitto. 

— Possono recarsi a vedere, Con 
una macchina simile in 20 minuti sono 
a Vedronza. E di là in mezz'ora, bat- 
tendo il passo, arrivano a Cesaris. Ma 
badino alle cunette. 

L'avviso fu onesto. Perchè la strada 
di Vedronza, a picco sul Torre, incas- 
sata spesso fra la roccia e una specie 
di staccionata che dovrebbe fare da 
parapetto, è rotta, da cima a fondo da 
quell’incurvature che si chiamano cu- 
nette. Spirava un vento freddo fortis- 
simo; ma siamo arrivati al ponte del 
Maleschiatis, presso lo stabilimento Ma- 
lignani, in perfetto orario, : 

Cesaris è in alto sotto la montagna 
del Chiampous, diritta, nuda, glabra 
come la schiena d'un enorme elefante : 

are un nido di falchi. Più în su più 
addentro nella gola, verso il Quarnan 
è Peers. Ma questo appartiene al Co- 
mune di Montenars: mentre Cesaris 
appartiene al Comune di Lusevera- 
Vedronza. 

— Crede che occorra salire?  chie- 
demmo ad un agente della pubblica si- 
curezza che scendeva allora da Pradielis. 

— Non credo, ci rispose cortese- 
mente, Essi potranno avere tutte le 
informazioni qui e a Tarcento, 

— Ma a Cesaris si trova il pretore 
di Tarcento, avvocato Bulfon * 

— Si, per le constatazioni di legge. 

Seguendo il consiglio avuto, potemmo 
raccogliere le informazioni ed ecco 
come si è svolto il fatto: 

Nel pomeriggio di domenica; verso 
le 16, due ragazzi di Cesaris: Pez Gio- 
vanni di Pietro d'anni 15 e Pez Da- 
vide di Valentino d'anoi 15 (sono se- 
condi cugini, ma a Cesaris sono ua po” 
tutti parenti, lo stesso uccisore era pa- 
reute del piccolo morto) ebbero la cat- 
tiva ideà di impadronirsi della ‘doppietta 
ad avancarica dello zio Sauto Pez e di 
recarsi fuori del paese, per un seutiero 
4 monte, a tirare al betsaglio. 

I due ragazzi sono fisicamente bene 
sviluppati: uno sl Davide è benestante, 
è rimase a lavorare casa, 10a' l'altro 
il Giovanni è da tre anni che va al- 
cr_——m—m@@ 
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Dopo il primo anno del loro matri- 
monio essi vivevano insieme come, due 
persone sposate ‘da vent'anni, ma in 
piena pace .ed armonia, ) 

La riconoscenza, per la sua libera- 
zione da circostanze tahto tristi e ‘in- 
sopporiabili, aveva appianato tutte le 
ineguaglianze ed asprezze nel tembe- 
rameuto di sua moglie; era docile, re- 
missiva, piena di piccole attenzioni ‘e 
di riguardi, ed in pari tempo scevra 

. di quella tenerezza importuna, che 
rende una donna insopportabile agli 
uomini se non ne sono pazzamente in- 
namorati. Quand'egli non aveva volontà 
di parlare, essa taceva, e non lo seguiva 
nella sua stanza quando ‘comprendeva 
che egli preferiva rimanere solo. 

Il suo discreto talento: per la mu- 
sica«gli faceva piacere, ed egli l'udiya 
suonare voleutieri. Inoltre lei non'si 


lamentava mai dei domestici, ed atten- 


deva con cura'all’andamento della. casa. 
«Gli preparava essa con le proprie mani 










l'estero (dai 12 anni ci andava in barba 
alla legge). Il Giovanni preso il fucile 
dalla casa dello zio assente e seguito 
dal Davide uscì in istrada. . 

I ragazzi che in quell'ora erano tutti 
sulla via al vederli si misero a rin- ’ 
corrersi e chi andava avanti, chi die- 
tro, sehiamazzando come usano i ra- 
gazzi di tatto il mondo. È 

Fra coloro che erano all'avanguardia 
si trovava Sante Gasparo ragazzo di 
13 anni, figlio unico di un contadino 
che'porta lo stesso nome. Ora ecco 
che avvenne. Il Giovanni avvicinandosi 
al sito scelto per bersaglio alzò il gril- 
letto e collocò la capsula, ma nel ri. 
calare il grilletto sia imperizia o inav- 
vertenza il grilletto parti di scatto e 
la carica di pallini grossi parti, colpen- 
do in pieno petto il JSante che in 
quell'attimo si era voltato per vedere 
che cosa nascesse, Il colpo fu micidiale ; 
il povero Sante cadde riverso, senza 
un grido, morto. 

Il Giovanni e il Davide corsero a 
vedere il Sante e s'accorsero che aveva 
i segni della morte sul viso. Rimasero 
atterriti e si diedero alla fuga portando 
via il fucile che nascosero a qualche 
chilometro lontano e fu oggi, dietro 
loro indicazicai, ritrovato. 

Ma gli altri ragazzi erano tornati 
correndo in paese; l'allarme fu subito 
* dato, ‘la popolazione si portò al sito 
della tragedia. Il piccolo morto fu ada- 
giato sopra una barella improvvisata 
e portato a casa del padre disperatis- 
simo. 

Ma dov'erano i due Pez col fucile? 
L'ansia dei genitori era crudele; @ 
mentre si mandava ad avvertire i ca- 





rabinieri, essi si misero alla ricerca 
dei figlioli, Ma inutilmente. I carabi- 
nieri, col maresciallo Cabianca, sono 
giunti a mezzanotte e presero notizia 
di tutto. 

Lunedì mattina il maresciallo mandò 
quattro squadre in diversa direzione 
a cercare i due ragazzi e furono tro- 
vati verso le 10*in va burrone, sotto 
una grotta pieni di freddo e di paura. 

Condotti in paese furono «consegnati 
ai carabinieri che li portarono a Tar- 
cento a disposizione delle autorità. 

Si ritiene che uno dei ragazzi il Gio- 
vanni, verrà processato per omicidio 
colposo — e che l’altro, il Davide, 
verrà probabilmente oggi messo in 
libertà. 

Alle 4 e mezzo: ridiscendommo per 
quella strada e pareva d'essere sulle 
montagne russe. Uscita da Tarcento, 
dall'aspetto ridente anche. d'inverno, 
la carrozza si lanciò verso Udine dove 
molto presto ci ricondusse il cortese 
signore che, incontrato per caso sulla 
via, acconsenti di portarci sul luogo 
lontano e alpestre e che qui di muovo 
ringraziamo. 


Da. PASIAN Schiavonesco 
Seduta. consigliare 

Ci sorivono in data 21: 

Come vi ho in precedenza annun- 
ciato, ieri sera il nostro Consiglio ‘Co- 
munale tenne seduta. 

Con alcune modifiche di una lieve 
importanza e dopo alcune osservazioni; 
i nostri patris patriae, hauuo proce. 
duto all'approvazione del Bilancio con- 
santivo 1909 in 1. lettura, * 

All'ordine del giorno, eva pure posta 
; l'approvazione, dell'illuminazione del 
capoluogo a luce elettrica, che dal 
consiglio fu approvata con 12 voti fa- 
vorevoli e 3 contrarii, Contro questa 
proposta eransi appunto schierati i con- 
siglieri di Basigliapeuta, che in segno 
di protesta abbandonarono l'aula. 

La spesa complessiva per l'opera suac- 
cennata è veramente esigua, ed in- 
i suoi piatti preferiti, quan l'anche non 
corrispondessero ai suoi gusti. 

Non lo viziava veramente come una 
moglie innamorata vizia suo marito, 
ma piuttosto’ come una tenera madre 
vizia il suo figliuolo prediletto. 


XII . 


Se essa non lo amava comò egli 
| aveva sperato, cioè con tutto il tra- 
sporto di una donna che adora un uomo, 
| in compenso lo venerava:come uù 6s- 
sere' superiore, Per lei, cui ardeva an- 
| corà in fundo all'anima la rimembranza 
(«del freddo cinismo dell'uomo che’ l'a- 
. veva vilmente tradita, era qualche cosa 
di miracoloso il trovarsi a contatto 
con un uomo la cui pietà trasformava 
la sfortunata peccatrice in un essere 
sacro, e che nella caduta non vedeva 
la donna macchiata, ma soltanto la 
donna derelitta e calpestata. 
Gli sposi non mantenevano nessuna 
o quasi nessuna relazione col mondo. 
Giungevano a rari intervalli delle let- 
-tera dalla sua famiglia, dove le dimis. 
sioni»ed il ritiro di Armando avevano 
«lasciato uno strascico di malumori non 
ancora dissipati. 59 
Dalla Spagna le lettere arrivavano 
di sovente. 4 
Tanto ‘le prime come quest'ultime 
Deo ea A vada 
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fatti s'aggira a citva 250 lire per 8 lam- 
padine di 16 candele. 

La seduta verme quindi tolta, per Ì 
l'ora tarda, e gli oggetti numerosi, 
non discussi venero rimandati alla 
prossima seduta. 

Da NANIAGO 
Seduta consiglirre — Morie improv- 
visa ad Arba 

Ci sorivono ia dita 22: 

Il Consiglio ‘somunale nella seduta 
di ieri ha deliberato di concorrere con 
lire ventimila «lia costruzione della 
strada militare che da Longarone pas- 
sando press) Eito Casso, Barcis, An- 
dreis, Poffabro metterà sulla strada che 
da Meduno va a Tramonti. Approvò la 
proposta di allargamento per la strada 
che da Maniagt libero mette a Mon- 
terenle in mode da renderla carreg- 
giabile, e deliberò di concorrere nella 
spesa. 

4 

L'altro ieri aé Arba, certo Agostino 
Rugo, d'anni 61, di Tramonti di Sopra, 

gentre verso le8 ant. faceva colazione 
all'osteria di Agostino Toffolo, venne 
colpito da paralisi cardiaca che lo resa 
all’istante cadatere. 

Il Rago era addetto alla raccolta 
delle borre nel torrente Meduna. 


Massime e pensieri 
Non bisogna chiadorsi se quelli che pian- 
gono sono ragionevoli o no, ma semplice» 
mente quel che possiam o fare perché non 
piangano più. 
Ei 
La virtù d'ua uomo non si deve misurare 


| aagli sforzi, ma da cò che egli fa abitual- 


mente. 


— CRONACA. GIUDIZIARIA 


In "fribunale 
Il processo di Pavia 
Le arringhe 

Ieri mattina venne ripresa la di- 
scussione della querela del rag. Bosero 
contro il conte Caiselli. 

Parlò il primo il P. M. che con- 
cluse chiedendo che il conte Caiselli 
venisse condannato a due mesi, alla 
multa di L. 50, ai danni da liquidarsi 
in separata sede e a tuttele altre sposo, 

Parlò quindi l'avv. ‘Girardini che 
rappresentava la P. C. e quindi l'avv. 
Bertacioli per la difesa. 

Nel pomeriggio fece la sua requisi- 
toria l'avv. Levi altro rappresentante 
della P. C. A 

L'avv. Caratti, della difesa, non si 
fermò sulle deposizioni dei testi, ma en- 
trò subito nella questione della querela. 

Si dice che Pavia sia un covo di fe 
roci reazionari . « Vandea », che 
ivi i nobili tefirorizzano i contadini. 

Egli conosce benissimo quell’ambiente 
e può affermare che queste dicerie non 
hanno ombra di fondamento. 

A Pavia. parecchie famiglie nobili 
friulane hanîo i foro possedimenti, ma 
i rapporti coi’loro coloni sono ottimi, 
patriarcali e- confidenziali. 

Si è anche detto che in tempo di 
elezioni i padroni impongono ai con- 






tadini come debbono votare con modi 


aspri, con minaccie, ma nemmeno ciò 
è vero, Sono i contadini stessi che per 
deferenza ai signori, votano per i can- 
didati raccomandati da questi. 
Nell'ultima lotta elettorale l'oratore 
aveva il medesimo candidato del Bo 
sero. Alcuni contadini gli dissero 
ch'essi non avevano simpatie speciali 
per nessuno dei. due candidati, ma 
avrebbero votato per il candidato rac. 
comandato dal conte Caiselli, perchè 
sapevano che ‘votando per un altro 
candidato .gli avrebbero recato dispia- 
cera 6 ciò essi non volevano fare. - 
L'avv. Caratti venendo a parlare in 
particolare del suo difeso dice che il 
— ———————— 
arano accompagnate talvolta da una 
fotografia che rappresentava un nuovo 
fanciullino venuto ad acerescere le 
rispettive famiglie. I fratelli di Ga- 
briella avevano fatto,.come si vuol dire 
carrieia, ed entrambi si erano ammo- 
gliati. La vecchia viscontessa, che dopo 
gli sponsali di Gabriella con Armando, 
era ritornata subito a casa sua, era 
quella che scriveva più di frequente, 
ma il caldo affetto dimostrato per sua 
figlia si era spento, dacchè non asisteva 
più la pietà per attizzarlo,: Inoltre, 
mentre le aveva perdonato con tanta 
magnanimità quella colpa con cui avera 
spezzata la sua esistenza, non le aveva 
mai perdonato l'egoismo ponderato col 
.quale aveva rialzata quell'esistenza 


; spezzata a spese di un'altra. Sino al. 


s 

l'ultimo” momento aveva protestato 
contro l'unione di Gabriella jcon Ar- 
mando, ed aveva assistito a malincuore 
alle nozze. ° , 

La parte più affettuosa delle .sue 
lettere era dedicata a Cesarina, sulla 
quale rivolgeva a Gabriella mille do- 
mande, e non dimenticava mai nelle 
sue lettere di inviare ad Armando’ i 
più caldi e cordiali saluti. Talvolta 
giungevano dei piccoli doni, che veni- 
vano contracambiati, naturalmente, con 
larga misura, Per scegliere questi re»: 


conte Carlo Caiselli è conosciuto e ben- | 
voluto nel Comune di Pavia, dove lo 
si vide a nascere lo si segui si può dire, 
giorno per giorno, fino della sua infan- 
zia. Il carattere del conte Caiselli dimo- 
stra sempre che in lui predominano sen- 
timenti di bontà e mitezza, Quando si 
diffusero delle voci di fatti non belli a 
carico del Bosero, molte famiglie non 
ricevettero più in casa colui; il conte 
Caiselli invece audò dal parroco per 
trovare il modo, affinchè il Bosero fa- 
cesse una caiegorica smentita. Ciò 
non dimostra ‘certo animo sospettoso 
e propenso a veder il male dappertutto. 

Anche nel fatto da lui deplorato 
che diede motivo alla querela, egli di- 
mostrò la sua inclinazione alla mitezza 
e sì decise a reagire appena dopo es. 
sere stato ingiuriato e dopo che il 
Bosero col rotolo di carte igli ebbe 
gettato il berretto a terra. Qui si deve 
giudicare con gli articoli del codice, 
ma, si domanda il difensore, cosa si 
sarebbe detto del conte Caiselli nei 
ritrovi degli amici, nei caffè, dapper- 
tutto insomma, se dopo quelle provo- 
vazioni non avesse reagito? 

L'avv. Caratti chiude la sua arringa 
fidando nell'alto senno della Corte giu- 
dicante, che anche nelle motivazioni 
della sentenza terrà certo conto di 
tutte le circostanze. 









La sentenza ‘ 


Chiaso il dibattimento, i giudici stet- 
tero in Camera di Consiglio circa mez- 
Zora. : 

La sentenza, letta dal presidente avv. 
Luzzatti, riconosce che il conte Cai. 
selli è stato gravemente provocato. La 
sua reazione era naturale in ogni uomo 
di onore e qualunque gentiluomo avreb- 
be potuto trascendere, trovandosi in 
simile circostanze. 

Il conte Caiselli venne condannato 
2 due mesi e L. 50 di multa e nelle 





spese accessorie, accordando il benefì- 
cio della legga del perdono. 


Processo sfumato 


Federico Bassi, e Paolo Pena, operai 
fonditori, colti dalle guardie di P. S. 
in Piazza XX settembre mentre trac- 
ciavano scritti contro lo zar, vennero 
prosciolti dalla Camera di Consiglio 
motivando la decisione con la mancata 
querela da parte dello Stato. 


Il ruolo della Gorte d'Assise 


Ecco il ruolo delle cause che ver- 
ranno trattate nella sessione che si 
aprirà il 9 dicembre p. v.: 

9. — Gerussi Lucia, infanticidio te- 
stimoni 4. 

10. — Ciani Luigia, infanticidio, te- 
stimoni 4‘ dif, Avv. Contini. 

11. — Carguelutti Giacomo, violenza 
carnale, testi 9 dif, avv Driussi. 

13. — Jogna-Prot Antonio, peculato 
e falso, latitante. 

13, — Barberis Raimondo peculato e 
falso, latitante. 

14:15 — Cadolino Fabio, omicidio, 
testi 20, dif. avv. Driussi, 

16-17-18 — Ceschia Giuseppe ed 
altri 4, id. testi 13 dif. avv. Bertac- 
cioli, Driussi e Tassini, 

20, 21, 22 — Bonanni Farico, man- 
cato omicidio, testi 20, dif, avv. Ber- 
tacioli. 

23 e seguenti — Audreutti Riccardo 
omicidio è De Monte Umberto parte. 
cipazione in rissa, testi 16, dif. avv. 
Driussi e Cosattini, ‘ 
*. Presiederà l'’ill. cav. Orlandi Enrico, 
consigliere della Corte d'Appello di Ve- 
nezia assistito dal cancelliere V. G. B. 
Febeo. 

L'accusa verrà sostenuta dai magi- 
strati della R. Procura di qui. 


= — e 


gali, Armando si recava in città lon- 
tana due ore di ferrovia di casa. 

Le prime volte aveva pregato Ga- 
briella di accompagnarlo, il che ella 
aveva fatto per compiacerlo. Ma quando 
Gabriella si avvide che la conduceva 
con sè unicamente per farle piacere, 





lo pregò di lasciarla a casa. Non era. 


più abituata al moto ed al frastuono 
delle grandi città e le era penoso di 
incontrarsi con gente sconosciuta. In 
compenso si sviluppò in lei una predi- 
lezione fanatica per ‘il paesetto,. per. la 
bellezza del paesaggio, per la sua po- 
popolazione schietta e cordiale. 

: Amava la sua casa, il suo giardino, 
i suoi poveri, per i quali faceva tutto 
quanto Armando le permettera di fare 
e non era poco. 

Armando apparteneva a quella per- 
sone, le quali trovano che economizzare 
è peggio che rubare, quando l'econo» 
mie non si fanno sopra se stessi ma 
sul prossimo, e siccome era abbastanza 
ricco e non aveva grandi bisogni, così 
dare a piene mani. s 
. Gabriella scriveva delle lunge rela- 
zioni a sua madre e la esortava timi- 
damente a venirle a fare una visita. 

A queste timide ‘esortazioni Armando 
che serbava un’affettuosa memoria. di 
sua suocera, aggiungeva un invito pres» 






























































































n ci Emoseeecsee rici _— 
' alla « Cu 
î { e Luigi. 
:TONAC i 8 volte al 
Ò per le 
Hollettino meteorologico all'ora d 
G' arno 23 novembre ora 8 Termometro -+ 2. 1I si 
din'ma aperto notte + 2.4 Barometro 746 1g. 
S'ate tmosfarico ; bello Vento N da parte 
Pressione. crescente lori bello le batta 
Tenparstura caserma: 48,5 Minima +2.8 L’opera 
ifediz: + 8.80 Acqua; caduta > proficua 
Una lotta sl Sigave Capo sizione > te de 
. dal'Pris dol'Aso, Comm, è lodtuatriali duci e 
22 novombre 1909 Il Cor 
AIN Ilmo Signor Lorenzo Arduini felice ne 
Capo Stazione Principale — Fer- alla Cu 
rovie dello Stato * Udine La s 
Adempio ad un graditissimo incarico delle lo! 
partecipandole che il Consiglio dell'As- ceda in 
sociazione fta Commercianti Industriali tenti; | 
ed Esercenti di Udine e Provincia che intellige 
ho l'onore di presiedere, rendendomi in- ‘parto sp 
terprete del sentimento unanime e mr. Nell': 
nifesto del commercio locale, ha deli- sì rinn 
berato di esprimere plauso solenne e altre v 
grato compiacimento pel riordinamento zione. 
dei servizi di codesta Stazione ferro- Quan 
viaria che Ella ha saputo rapidamente erano 
disciplinare con ucconci fed energici idee. G 
provvedimenti. bero il 
Sono perso.a mente lieto di eseguire loro si 
la deliberazione del Consiglio, che mi storica 
ha dato l’incarico di esprimerle questi E perc 
.mostri sentimenti e di farne partecipe scriver 
la on. Camera di Commercio ; soggiun- trebber 
gendo che è desiderio vivissimo dei nuazio! 
Commercianti Industriali ed Esercenti La v 
che la sua opera fervida e feconda sia sciato | 
conservata per lungo tempo alla Sta. finanzi: 
zione ferroviaria di Udine per evitare azioni 
il pericolo di perdere gli ottenuti van. sitate 
taggi o almeno di non conseguire quei 
maggiori che in progresso di tempo. 
Ella saprà ancora procurare. 
Con i sensi della più alta stima e Agi 
considerazione mi protesto Lae 
Suo dev.mo il pro; 
n __Francesco Minisini comple 
* . semble 
. La Cucina popolare Cerchi 
Riceviamo la seguente: ziando 
Domenica scorsa comparve sulla Pa- accord 
tria del Friuli un lungo articolo lau- nuova 
dativo sulla «Cucina popolare». In unanit 
| massima sono anch'io d'accordo coll’ar- consigli 
ticolista per quanto concerne l'ulitità signor 
che la «Cucina » reca alla classe ope- segr. | 
raia, anzi aggiungo che della stessa Vittor 
possono ora approfittare molti che non Cappa 
sono operai nel vero senso della pa- 2. cat 
rola, ma devono sempre lottare con Pietro, 
l'esiguità del loro stipendio. ciali d 
E non è esagerato il dire che la niste 
«Cucina popolare» scioglie il faticoso Antoni 
problema del caro vivere: . supple: 
L'articolista della Patria però più rurali 
che della Cucina stessa canta su tutti martin 
i toni le lodi del presidente del Comi- ° 
tato direttivo, sig. Luigi Piguat, che mato 
dovette anzi subire un'intervista. incaric 
..Jo certo non dirò che il signor di acc 
Piguat non abbia dei meriti per l’at- buon | 
tuale buon andamento della Cucina; Ven 
i banchetti della S. O. e della «Tarvi- l'opere 
sium » che hanno tanto giovato alla sua qu 
propaganda in favore della «Cucina ha do: 
si devono alla sua iniziativa, e ciò plici c 
torna a suo onore. Ma alcune 
importanti innovazioni introdotte sotto La 
la buova amministrazione, vennero ri. Sl; 
proposte dall’uno o dall'altro dei mem- nerva 
bri del Consiglio direttivo, discusse e ciata | 
poi adottate di pieno accordo. Un 
Dunque è al Consiglio direttivo nel Ieri se 
suo complesso, all'attività di ogni sin- sei, fu 
golo dei suoi membri che si «deve il tramv 
presente confortante incremento della regna 
» Cucina ». carico 
Ognuno fa il proprio dovere, e anche ditta | 
di più. portò 
« Tra coloro che si vedono ogni giorno danege 
——- fu po 
sante e cordiale, e scritto di suo pugno. Soi 
La vecchia viscontessa si’ sentiva città v 
commossa, prometteva di venire, ma Luigi! 
non veniva mai. il now 
Non già che mancasse alla sua pro: vanni 
messa per questione di principii, no, restato 
ormai, quello che era stato era stato, cattura 
l'intenzione di venire l'aveva, ma le fl posses: 
mancava il tempo, I suoi figlivoli }a È P 
chiamavano continuamente per assi- Î}j Cin 
stere a nascite, a battesimi, perciò’ non È dino. 
rimaneva tempo per recarsi da loro, trovo > 
tanto più, che data la tarda età, il pubblic 
viaggio la impensieriva, ì loro 
Col tempo anche Armando aveva fj Tono | 
presa l'abitudine di considerare il suo È contiat 
villaggio: coine il punto centrale dei PB biamo 
mondo, Le questioni del giorno lo in. = 8!Sce 
teressavano poco, e dopo di aver letto |} Ouzione 
i telegrammi, manlava i giornali al concor 
parroco, il quale era l'unica persona pubblic 
nel paese che si avvicinasse all'altezza venire, 
sociale ed intellettuate degli Oden, Egli Cir. 
frequentava la loro casa, e pranzava 8 inter 
da loro tutte le domeniche. . diosa p 
Gli innumerevoli giornali e riviste probabi 
ai quali Armando era abbonato, rima» dioso 1 
nevano a mucchi nella loro fascia senza dei mi 
essere toccati, La letteratura moderna ì quali 
non gli era simpatica, leggeva i ro- Raicevi 
manzi con interesse ma senza piacere. Pas 
rivati i 


(Continua) 














GIORNALE DI UDINE 





alla « Cucina » sono i sigg. Pauluzza 
@ Luigi Conti. Quest'ultimo ci va tre 
volte al giorno. alla mattina alte 7.30 
per le ordinazioni e poi di nuovo 
all'ora del pranzo e della cena. 

Il sig. Luigi Conti, dopo aver messo 
da parte il fucile col quale combatté 
le battaglie dell'indipendenza, prestò 
l’opera sua disinteressata e altamente 
proficua a tutte le istituzioni e inizia- 
tive benefiche; nel Comitato della «Ca- 
cina» rappresenta la « Società dei Re- 
duci e Veterani». 

Ii Comitato ba avuto poi la mano 
felice nella scelta del personale addetto 
alla Cucina. 

La sovrastante e la cuoca fanno 
delle loro meglio affinchè tutto pro- 
ceda in ordine e tutti si trovino con- 
tenti; ne va dimeaticata Rosine la 
intelligento e svelta servente del ri- 
parto speciale a cent. 6. 

Nell'articolo — intervista della Patria 
si rinnovano delle critiche, già fatte 
altre volte, alla cessata amministra. 
zione. 7 

Quando la Cucina venne fondata 
erano altri tempi e si avevano altre 
idee. Gli ammipistratori di allora eb- 
bero il torto di non progredire. Per 
loro sì può ripetere una nota frase di 
storica memoria: « [nabili ma onesti» 
E perciò si dovrebbe finire di dire e 
scrivere certo frasi ambigue che po- 
trebbero vestire le forme di un'insi- 
nuazione, 

La vecchia amministrazione ha la- 
sciato la Cucina ia ottime condizioni 
finanziarie: nessun debito, parecchie 
azioni rimborsate, e seinzila lire’ depo- 
sitate alla Banca cooperativa. 

Un ammiratore 
della Cucina popolare 


Agitazione postelegrafica 

La commissione provvisoria, esplicato 
il proprio incarico e con l'adesione 
completa di tutto il personale, nell'as- 
semblea generale tenutasi nella Sala 
Cecchini, gentilmente concessa, ringra- 
ziando i convenuti della fiducia loro 
accordata, ha dichiarato ricostituita la 
nuova sezione, e sulla sua proposta ad 
unanimità venne approvato il nuovo 
consigliò, il quale risultò composto dei 
siguori : vice presid, Pedicini Ernesto, 
segr, Provini Domenico, cass. Fantin 
Vittorio, revisori Sartori Alfonso e 
Cepparo Gino, consiglieri: 1. cat. N. N., 
2. cat. Levis Umberto, telegr. Comin 
Pietro, ausiliarie Maschietto Ida, uffi- 
ciali d'ordine Morandi Emilio, telefo- 
niste Ferrato Emma, 3. cat. Pascoli 
Antonio, ricevitori Gnesutta Raimondo, 
supplenti Demarco Luigia, portalettere 
rurali Colautti Umberto, fattorini De- 
martin Matteo, 

A presidente effettivo venne procla- 
mato l'on. Giuseppe Girardini, dando 
incarico al nuovo consiglio ad ufficiarlo 
di accettare la carica, alla quale di 
buon grado ha aderito. 

Venne votato un voto di plauso al- 
l’opera prestata dall'avv. Caratti nella 
sua qualità di ex presidente, dalla quale 
ha dovuto declinare per le sue molte- 
plici occupazioni. 


La confereuza dell'on. Mur- 
ri. Slassera alle 2030 al fl'eatro Mi- 
nerva l'on Romolo Murri tercà l'anuu- 
ciata conferenza a pagamento. 

Un carro investito dal tram. 
Ieri sera pochi minuti prima delle ore 
sei, fuori porta Poscolle, la vettura 
tramviaria n. 12, causa l'oscurità che 
regna in quel punto, investì un carro 
carico di botti di vino e d'olio, della 
ditta Moro Francesco. La vettura ri» 
portò parecchie avarie @ rimaso assai 
daneggiata nel frontale. Il  carradore 
fu poste in contravvenzione perchè 
era sprovvisto del fanale. 

Due avresti. Dalle guardie di 
città vànnero ieri arrestati i facchini 
Luigi Pacassi, d'anni 58, conosciuto sotto 
il nomignolo di « sante Luzie » e Gio- 
vanni Rossi d'anni 45. Il primo fu ar- 
restato perchè colpito da maadato di 
cattura, il secondo perchè trovato in 
possesso d'un coltello. 


Cinematografo Roatto in Giar- 
dino. Domenica a questo geniale ri- 
trovo vi fu un nhumervso concorso di 
pubblico, in particolare di signore con 
i loro bambini che per più giorni fu- 
rono obbligati a star in casa per il 
continuato maltempo. Per verità dob- 
biamo dire che se tutto ciò che si ese- 
guisce non è tutta novità pure la ase- 
cuzione è perfettissima da non temere 
concorrenza, ed è per questo che il 
pubblico non mancherà anche per l'av- 
venire, e ciò auguriamo. dd 

Circo Zavatta. Questa sera ore 
8 interessante trattenimento con gran- 
diosa pantomima. A questo Circo molto 
probabilmente avremo a giorni un gran- 
dioso Torneo di Lotta, con l' intervento 
dei migliori campioni del mondo, fra 
i quali il celebre campione triestino 
Raicevich, 4 7 

Pasticceria Giuliani. Sono ar- 
rivati i Marrons glacés; Frutta candite, 


Mostarda, Torroni e Torroncini di Cre- 
mona. — Servizio completo in argento 
per nozze, battesimi ecc. 8 


Artes o Tobe 


« Israel ,, 


Teobaldo de Croucy giovane aristo- 
eratico, antisemita, viene nominato pre- 
sidente del circolo aristocratico della 
Rue Royal e si prefigge di far allon- 
tanare da esso l'unico ebreo ché ne 
faccia parte, cioè il ricchissimo ban- 
chiere Giustino Gatlieb che a sua volta 
fa propaganda anticlericale. 

T'ebaldo lo invita a dimettersi, Gut- 
lieb ricusa, Il priacipe Tebaldo aliora 
lo colpisce col bastone: un duello è 
inevitabile. 

La dnchessa, madre di Tebaido, viva 
separata dal marito: ma ha una vicenda 
nella sua vita che all'infuori di lei e 
del suo {confessore Silvian, tutti igno- 
rano. Nella sua giovinezza ebbe un 
amante dal quale ha avuto un figlio 
e l'amante è appunto l'ebreo Guitlieb. 

La duchessa supplica Gutlieb a non 
batteri ma questi non vi acconsente 
e impraca ai preti che le impedirono 
di diventar sua moglie. Sopraggiunge 
Tebaido che riesce a strapparle la 
confessione della di lui origine. Te- 
baldo fugge impazzito. 

AI terzo ed ultimo atto Tebaldo de 
Croucy pensa al suicidio, ma Silvian 
ne lo trattiene e lo esorta a ritirarsi 
in ua convento. Tebaldo ha un colio- 
quio con suo padre. Il prete, dice il 
giovane, mi ha offerto come estrema 
salvezza il convento. Che cosa mi of- 
frite Voi in cambio? 

— Nulla, risponde il padre — tranno 
la rassegnazione al destino compiuto 
e l'affetto della madre tua, il cui se- 
greto è conosciuto solo da noi due e 
e dal suo confessore. 

— Sta bene, dice Tebaldo — Aspet- 
tatemi per pochi . minuti, vado nella 
mia stanza, E s’uccide, 

Il dramma ci porta in un ambieate 
del quale in Italia abbiamo informa. 
zione, ma che da noi non esiste in 
alcun sito. L'ambiente in cuì gli eredi 








del blasone e i conquistatori del de- | 


naro, pur vivendo insieme, male si 
tollerano, e si disprezzano. E quando 
agli uni il sangue dà un tuffo d'orgo- 
glio alla testa, gli altri sembrano pie- 
garsi, ma per pensare la vendetta. 
Sentendo la voce di Guttlieb ci è parso 
di sentire quella di Sbylok, il mercante 
di Venezia, quando parla all'amico 
Tubal della loro santa nazione e gli 
lampeggiano gli occhi dal piacere della 
vicina vendetta. 

E ci è parso di vedere nell'anima di 
Guttlieb il segno d’un'altro celebre per- 
sonaggio del teatro, più moderno, di 
Giboyer. 

Come che sia, se il nostro pubblico 
rimase freddo a quella lotta fra gli 
uomini del blasone e della chiesa e gii 
uomini del denaro e della sinagoga, si 
commosse profondamente alla lotta fra 
quella madre orgogliosa che deve con- 
fessare al figlio più orgoglioso (ed è lei 
che )’ha voluto così! accusa Guttlieb) 
il suo errore. Quella scena ultima del 
secondo atto è d’un’alta drammaticità 
e fu eseguita magistralmente dalia 
signora Caimmi e dal signor Berti, 
valeutissimi ambedue. 

Non ci parve che il Rosa (Guttlieb), 
il quale ha qualità singolari d'artista, 
abbia interamente compreso il perso 
naggio, del quale ci dà due aspetti 
troppo distanti e non verosimili. 

Egli passò troppo presto e di fre. 
quente dalla posa umile, che rasenta la 
parodia, alla semplicità gagliarda e alla 
concitazione d'un uomo di cuore e di 
talento, come è — malgrado tutti i di- 
fetti — il signor Guttlieb. 

Molto bene il signor Roberti nella 
parte dell’abato Silvain. 

Stasera l'Aig/on di Rostand. 


ULTIME NOTIZIE 


Quattro cappelli cardinalizi 
destinati alla Francia 
Parigi, 22. — Secondo il Gaulois 
la scelta del papa pei cappelli cardi» 
nalizi da accordare all’episcopato fran- 
cese, sarebbe attualmente ristretta agli 
arcivescovi di Parigi e Reims e ai ve- 
scovi di Montpellier e Rhodez, 


Camera di Commersio di Udine 


Corso medio dei valori pubblici e dei cambi 
del giorno 22 novembre 1909 





Rendita 3,95%, (netto) . . L. 40461 
»  34/,%/, (Detto) . . > 40449 
» 3% . . . » 7150 
Azioni 
Banon d'Italia, . + L. 1375,50 
Ferrovio Meridionali] —. » >» 689.25 
» Mediterranoo . . >» 40.75 
Bocietà Veneta. ». . . » 212.75 
Obbligazioni 
Ferrovio Udine-Pontobba. . L —_ 
». Meridionali ++ >» 30i- 
>» Mediterraneo 4% . >» E0%- 








» Italiane 39%. »  » 33325 
Grad, Cor. Prov. 34%. . » 505— 
Cartelle 
Fondiaria Banca Italia 3.75. L. 50i— |; 
>» = Cassarisp.,Milano4,%, » 60325 | 
» » » >» 5% » bI850 
» Nat, Ital..:Roma 44, >» 509.60 | 
» >» >» 45% >» —— 
Cambi (cheques » a vista) 
Franoia (oro) l - e» L 100.61 
Londra (sterline) . . . » 25.36 
Germania (marchi) . .. . >» 12398 
Austria (corone) +.» #°643 
Pietroburgo (rubli) . . . » 287,99 
Rumania (lei) . . +. ,  » 98.75 
Nuova York (doliari) è . ». 647 
Turchia (liro turche) » . 273 





Dott. I Furlani, Direttore 
Giovauni Minichinl,Zrereota vanpo nrabil@ 


I medici hanno adottato la 











sti del mio Ambula- 
protica ospitaliera 
tela privata. Ho 
serpe a lodarmi della . 
spiccata e sicura virtù tera- | 
peutica del rimedio nei morbi 
esaurienti, e sopratutto nei 
bambini emaciati con tes- 
suto osseo deficiente.” 
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AVI 











Dati 





ROSPERO GUIDONE, 
re nelli Ra Università, 
. Uregoriv Armeno N 41, Napolli 








‘La Paimnisione SCOTT è preferita 
perchè possiede elementi di cura 
superiori a quelli di ogni altra 
emulsione 0 preparazione similare. 


listone 





Ogni bottiglia porta sulla fasciatura 
la marca (pescatore con 
un grosso merluzzo sul 
dorso) che garantisce 
l'autenticità del rimedio 
e quindi i suoi effetti 
salutari. 


La Emulsione SCOTT trovasi in 


tutte le 





Farm: 














INTERESSANTI 
CONFRONTI 


Vedere avviso in IV pagina 


LI 
Fabbrica Istrumenti Musicali 


Stanislao Rossetti! 
BRESCIA 


Mandolino Palissani 
dro. , .L. 9,50 
id. con filetti 
al piano , > 10.T 
Id. con scudo 
Id. tartaruga, » {1. 
Id. con laccio 
alpiano .>i2- 
con scudo |, 
e bocca Ma- 
dreperla . > fd. 
Chitarra con 
meccanica » if, — 
con filetti alla 
bocca , .312— 
con piano e 
bocca filett.» 13,— 
forma grande 
concerto . >6— 


Clarini - Flauti « Armoniche 
_— Catalogo ittu: To gratis 





piano lucido a 
‘filetti . .> 44 





Per inserzioni, ceuni mortuari in questo 
giornale falla de Friuli è Croci rivole 
gessi al'a dif » Masoni 4 C, Udine, via 
delle Posts n, fa È 


Emulsione SCOTT. “Da È 
® 


ROATTO||- 





Serafini Costantino 
FABBRICA E MAGAZZINO 


LI 


Serramenti di lusso - Arredamenti per Negozi 


APPARTAMENTI COMPLETI sempre pronti 


nr LUND pm 


UDINE - Circonvallazione interna fra le Porte Grazsano e Venezia, | 
dietro la chiesa di San Giorgio — Telefono N. 95. 
















—== Pagamenti a pronti 













CASA DI CURA 


perfle malattie di: 


Naso, Gola 
Orecchio 


del cav. dott. Zapparoli 
specialista 
tapprevata con decreto della R, Prefettura) 
Udine, VIA AQUILEIA, 86 - 
Visite tuttf 1 giorni 
Camera: grataite pro. malati poveri 
Telefono 517 . 


Stabilimento Bacologico | 
Daltor Vittore Costantis: 


in Vittorio Veneto 

premiato con medaglia d'ero alle Biposizior:1 

di Padova e di Udine dell'anno 1908 
Con medaglia d'oro e due Gran Premi alia 
Mosira dei confezionat, seme di Milano 1906 
I inc. cell. bianco-giallo giapponese 
7° ino,° cell. bianco-giallo sferico chineso 
‘Bigisllo-oro cellulare sterico 7 
Poligiallo speciale cellulare 

I signori Conti Fratelil de Brandis gen- 
silmente si prestano a risevere in Udino 
le nov vaisatoni 





CASA di SALUTE 


del dottor 
ANTONIO CAVARZERANI 
per 3 
Chirurgia - Ostetricia 





“In Piazza del Giardino 


Rivoma issiuo Cinematografo 
iuimo Cine I Malattie delle donne 


Visite dalle 11 alle 14 
=== Gratuite per i povert 
Macebicazio propoio di privigsimo ordite 
Unico che cambia il programma 


Tutti i Giorni 


Continna ropproseatagioni dello ere 5 (IT) in pei 
PREZZI POPOLARI 


UDINE - Tia Profeltora, 10 - UDINE 
— Telefono N, 309 — 








CLINICA PRIVATA 


per la cura delle 


Affezioni ostetriche 


a ADADATADA 
Gasa di assistenza Ostetrica |P 


“per gestanti e partorienti |} 


sutorizzata con Deareto Prefettizio ||! 1) malattie dello Signore 


diretta dalla Levatrice d 
diretta dal 


€|| siguora TERESA HODARI 
£|| con consulenza dei primari medici ||" D.r Prof. Cesare Finzi 
li) docente di Clinica Ostetrica-Ginecolog. 


€ e specialisti della regione 
della R, Università di Padova 


ao» 
‘ PENSIONE 1 CURE FAMIGLIARI b © dalle 14 alle 16 
6 97 È (gratuite per i povari) 
Visito tutti i giorni dalle 10 alle 12 


“ _e—e_eterfreWw=ee 
6) UDINE - via Bioranni d' Udine, 18 » UDINE Via Gemona, N. 29 — Udine 
— TELEFONO 2-64 —. 


Id 








— Massima segretezza — 


‘ Telefono N, 824 È 
“IVO OSO SV sa 








a 


Lecunmap ASTICCERTA un 


UTED EI I AD 
Via della Posta (sotto l’Albergo Centrale) Telof. 3.58 
rr ———_—_———_—————— mb 








Torte e Paste fresche i giorni 











Specialità Focaccie e Paniettoni 


sempre freschi 
Cioccolato, Confetture e Liquori di lusso 
Assortimento Bomboniere porcellane e cartonaggi, sacchetti raso 


Servizio speciale ‘per nozze e battesimi 
tanto in città che in provincia, 





è 
AUGUSTO VERZA 


Udine - Via Mercatovecchio = Udine 





UNICO GRANDE DEPOSITO 


PELLICCERIE 


per Signora, Uomo, Bambini 
Premiato Laboratorio Pelliccerie - Deposito. Pelli 

















Prezzi 

















ETTI IO 















































Ani 
S{ORBALB DI UDINS 
» ‘Dirigersi esclusivamente all' Uffici» d'Annunzi Centralo A. MANZONI e C. GEREREO DELLE, LIETI 0 ppasio È e | 
È i È UDINE, Via della Posta, 7 — MILANO, Via 8. Paolo, 11 — ANCONA, Via XXIX Settembre, 1 — BARI, Via Andrea da | jnoa di 7 punti — Terza pagina, dopo la 
i Bari, 25 > BERGAMO, Viale Stazione, 20 — BOLOGNA, Piazza Minghetti, 3 — BRESCIA, Via Umberto 1 1 — FIRENZE, Piazze | arma del gerente L, 1,50 la linca è npasi: Udi 
ADE Pr ae Ele 10 > GENOVA, Pir sia Fontane Marose — LIVORNO Via Vitt, Eman,, 64 — li MA. via di Pietra dl — VERONA, | d linea di 7 punti — Corpo del giornale L-2, tutto. 
1 Vis 8. Nicolò. 14 — PARIGI, id, Rae Perdonnet — BERLINO — FRANCOFORTE s/M — L NDRA - VIENNA — ZURIGO, | — la riga contata, opel 
n a i a 0) postal 
Macchine Singer e Wheeler & Wilson NEGOZI IN PROVINCIA dii 
7 È ». i . ® . 9. (1 
Unico Negozio unicamente presso la Compagnia Singer per Macchine da cucire PORDENONE Fee 
zi i Mi _ ificenze . 
in # Esposizione di Milano 1906 2 grandi premi e altre Quor ma di Gorso Vittorio Eman, 58 È 
Tutti i modelli per L. 2.50 settimanali — Chiedasi il catalogo illustrato che si 8 . 








Mocchine per tutte le industrie di cucitura. — Si prega il pubblico di visitare i nostri Negozi per osservare i lavori 
. fn ricamo di ogni stile: merletti, arazzi, lavori a giorno, a modano, ece,: eseguiti con la macchina per cucire 
DOMESTICA BOBINA CENTRALE, la stessa che viene mondialmente adoperata dalle famiglie nei lavori di bian- 
cheria, sartoria e simili, 


.CIVIDALE 


Via ‘San Valentino 9 


L'edu 





{ 
‘ uDpIines È 


Via Mercatovecchio 6 






































































































































































































































Negozi in tutte le principali cità d’Hatia. , 
——nR0IPEPEE- -T OÒOOr — Ronu 
co Co Segui 
o 3 AGENZIE | di legge 
AGENZIE | ITALIA PE 
Stabilimenti propri Ì mento 
a CHIASSO n Mono N. 6 proporr 
per la SVIZZERA È Via Lata sii sorso, N. per il e 
a NICE e PARIGI rai fl È Ù Di iu e GEVOVA auni di 
per la FRANCIA o COLON.E AMARO TONICO, CORROBORANTE, DIGESTIVO Via SS, Giacomo è Filippo, 17 dA 
S, LUDWIG i A TORINO Dal | 
È wie sun | SPECIALITA DEI FRATELLI BRANCA D! MILANO | vice, 8.7 (Pala Barolo) dare 
_ 1 seli ed esclucivi Preprieteri dol segrete di fabbricaziono . ROLGGNA altri il 
a TRIESTE I ———_———_——_——=s "=, === === <<j n L e «La Ci 
per l'AUSTRIA-UNGHERIA | Guardarsi dalle contraffazioni | [| Esigere la Bottiglia d'origine “ Piassa San Simono, N. { tarsi de 
Di : i ini ro { nell'America del Sud nella ‘Svizzera 6 Germania nell'America del Nord 24 del 
Co-eeestonari Esclusivi per la Vendita del FERNET- BRARCA camio F_ Hofer & C. - Genova Ì G. Fossati - Chiasso e S Ludwig Ì L. Gandolfi & ©. - Mew-York | quanto 
5 A n = TT 7 S î o Viso | solo do 
VIEUX COSNAC | CREME E LIQUOKI GALDO OPproraista | GRAN LIQUORE GIALLO | ve Monta | cenni 
enpérione SCIROPPI e CO SERVE Atlas Ditta i «HITANO> " Rav 
-» = LL Ì<|;‘. {'“‘(“‘: :{i{“’F a. —T——————_—_—_—_—_—_———e _m————————— insister 
IH «oto VERO e GENUINO, na . I s IT x 2 tendoei 
. AL. LUSER'S TOURISTEN-PFLASTER | = { . i dono 
È 3 . (affetà dei Touristen) disegn( 
è coritro i CALEI-INDURIMENTI 6 quello i di cui rotoli, oltre al marchio 
es di fabbrica (<ALPINISTA» sovrapposto alla firma Te, LUSER), portano: ESTE- A 
RTORMENTE cull istruzione che li ETTCIAO) St DAI Datio A, MANZONI & È, N: a e * i ; 
FA zz et Acne e rl de sr E il tonico ricostituente sovi met 
Riflutbre qualsiasi rotolo privo di detta marca, nonchè tutti quegli altri arti- 1905 r 
quit che, drgondo col carariri, caterni della eenfirionara, di diro, Nea Un flacone . L. 4 li 
sorprendere la buona fede dei consumatori. it n n . 4 . . ° i a iù, 8. SUgli 
Rotolo L, 1,40 6 franco per posta contro vaglia L. 1,65» Idem per posta, 7 = i 7 3 » 7 n o Sar 
{ i » la a i 
INTERESSANTI CONFRONTI RT quatro fenice de ORTO Trai 
- i FIANCO DI PORTO N“I. REGNO sirume 
fra il PRESTITO A PREMI della REPUBBLICA di S. MARINO e tutti N Dn È È a n | 
i prinoipal: prestiti a premo italiani @ stranieri si leggono nel completo Trovasi in tutte le Farmacie e presso i depositari esclusivi: A, MANZONI e ©. esoneri 
Programmi Ufficiale del PRESTITO A PREMI della REPUBBLICA di Lam 
S. MARINO che viene distr buito' 6 spedito gratis da tutti gli ‘inoricati = TH ©“ DL A TB —- ER MH © — qa“ Mq» W 2 8 sostitui 
della vendita celle Osbligazioni. 1 DI $i = ghetta 
IL PRESTIT A PREMI della F| DESIDERATE SPOSARVI? 3 INDISPENSABILE 1 edi i person 
è lo incamcati da alcune nore, 4 
: * REPUBBLICA DI S. MARINO ff | torsta di esce con figli Megittimi o con \ LE PERSONE DEBOLI anche, 
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